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schon für die laufende bestimmt waren, (lies das sich), S. 16 Z. 27 (1. tun kann), 
aber wegen zu rascher Drucklegung S. 21 Z. 10 (1. angenehm), S. 22 Z. 17 
noch beiseite gelegt werden mussten. (1. und), S. 28 Z. 19 (1. gesprochen), S. 
Dies wird eine sehr wünschenswerte 30 Z. 4 (1. Dichtern vor), S. 34 Z. 28 (1. 
Neuerung sein, denn nicht an jeder An- eingewirkt), S. 35 Z. 8 (1. föderativer), 
stalt, wo das Buch gebraucht wird, — Z. 16 f. (1. Mannigfaltigkeit), S. 44 Z. 
und dabei kann es sich wegen des In- 12 (1. ihr), S. 45 Z. 3 (1. dafür, dass), 
halts wie auch der viele Schwierigkeiten Z. 6 (1. Reclam), Z. 16 (1. seinen), Z. 31 
bietenden sprachlichen Form nickt um (1. aufgenommen), S. 59 Z. 17 (1. Wirk- 
Mittelschulen, sondern nur um Colleges samkeit), Z. 27 (1. politische), S. 71 Z. 
und Universitäten handeln, — stehen 10 (1. Mut), S. 74 Z. 33 (1. entlegenste), 
die nötigen lexikalischen und sonstigen S. 77 Z. 19 (1. Fuchszeit, die), S. 78 Z. 3 
Hilfsmittel zur Verfügung, um Lehrern (lies faciunt), Z. 12 (1. zu), S. 79 Z. 17 
und Studierenden das Verständnis zu (1. können, so), Z. 18 (1. unseren Ge- 
erleichtern. Dazu gehören u. a. biogra- sichtskreis) , S. 80 Z. 13 (1. und klar), 
phische Notizen über die Verfasser; ein Z. 17 (1. Schimmer), S. 125 Z. 21 (1. ein 
Blick auf die gegenwärtige Liste ent- Recht), S. 128 Z. 26 (1. Friederike), S. 
hüllt die an und für sich nicht überra- 135 Z. 27 (1. daraus), S. 142 Z. 12 (1. 
sehende Tatsache, dass die Universität gebieterisch), S. 143 Z. 11 (1. gelangt, 
Berlin, einst und jetzt, den Löwenanteil seit), S. 144 Z. 10 (1. keine Rede), S. 
beansprucht; bei nochmaliger Vermeh- 145 Z. 13 (1. entschloss), Z. 22 (1. 
rung des Stoffes dürfte der Herausgeber Stätte), S. 160 Z. 10 (1. Chätelet), S. 
auch einige andern deutschen Hochschu- 161 Z. 32 (1. Zeit trotz), S. 162 Z. 3 
len etwas reichlicher bedenken. Für (1. Voltaire), S. 163 Z. 10 (1. wünschte, 
die Benutzer der vorliegenden Auflage in). — Papier, Druck und Einband las- 
vermerke ich hier die Druckfehler, die sen nichts zu wünschen übrig, 
mir bis S. 166 aufgefallen sind: S. 9 Z. 2 Univ. of Wis. E. C. Roedder. 
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Aus dem Verlage des Lehrerhaus- Alte deutsche Schwanke gesammelt von 

Vereins für Oberöster- Gustav Schwaab. — Das kalte 

reich, Linz: Herz. Ein Märchen von Wilhelm 

Chorgesangschule für Gymna- Hauff. — Märchen. Gesammelt 

Sien, Realschulen, Lehrer- und Lehrer- d^irch die Brüder Grimm (erste 

innen-Bildungsanstalten sowie für Mu- Auswahl). — Aus Natur und Le- 

sikschulen. Drei Teile. Dazu drei Hefte b e n. Erzählungen, Beschreibungen, 

Klavierbegleitung. Verfasst von Franz Märchen und Lieder. Ausgewählt von 

Brunner, K. K. Übungsschullehrer, F. Wie s enber ger. — Bergkry- 

M artin Einfalt, K. K. Musikleh- stall. Erzählung aus „Bunte Steine" 

rer, und Franz Prammer, K K. von Adalbert Stifter. — Von 

Übungsschullehrer. den A penninen zu den Anden. 

Erprobter Lehrgang für das Erzählung für die Jugend aus „Herz" 
moderne Zeichnen. 30 Tafeln in von Edmondo de Amicis. — Vin- 
Vierf arbendruck nebst erläuterndem z e ji z , d e r K o h 1 e r b u b. Eine Er- 
Text. Bearbeitet von Jo s ef Grub er , Zählung aus den steierischen Bergen von 
Fachlehrer in Linz. Zeichnungen von I^udwig Pauer. — Prinzessin 
Otto Stadler, Volksschullehrer in I ^ ^ e. Ein Märchen aus dem Har^ge- 
Ljj^ birge von Marie Petersen. — 

Jugendschriften: Robin- ^J,\^ S, Nase. Ein Märchen von 
son, bearbeitet von Fr. Wiesen- Wilhelm Hauff, 
berger. — Poldl, eine Erzählung Stoff zu deutschen Auf- 
aus der Zeit der Türkenkriege von satzübungen. Für Volks- und Mit- 
Benno Imendorffer. — Die Ka- telschulen, sowie für die unteren und 
rawane von Wilhelm Hauff. — mittleren Klassen höherer Lehranstal- 
Granit. Eine Erzählung aus „Bunte ten. Von G. Tschache. Vierte Auf- 
Steine" von Adalbert Stifter. — läge, neu bearbeitet und vermehrt von 
Im Walde. Eine Erzählung und an- Rud. Hantke. Breslau, J. U. Kerns 
dere Dichtungen von Franz Stelz- Verlag. 1906. M. 2.0. 
hammer. — Märchen (zweite Aus- Diktierstoff nach den Regeln 
wähl) von Hans Christian An- für die deutsche Rechtschreibung. Neue 
dersen. — Die Schildbürger. Bearbeitung. Für Volksschulen und un- 
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tere Klassen höherer Lehranstalten von 
G. Tschache. Sechste Auflage, durch- 
gesehen und vermehrt von Rud. 
Hantke. Breslau, J. U. Kerns Ver- 
lag, 1906. M. 1. 

Aus dem Verlage von Ernst Wun- 
derlich, Leipzig: 

Praktische Geometrie für 
den Schul- und Selbstunter- 
richt. Nach den Grundsätzen der 
x\nschauung und Konzentration in gene- 
tischer Stufenfolge aufgebaut und unter 
besonderer Berücksichtigung der prak- 
tischen Bedürfnisse bearbeitet von 
Friedrich Christ. Wolf, ßchul- 
direktor in Leipzig. 3. Heft. Mit 47 
in den Text gedruckten Figuren. 2. 
verbesserte Auflage. 1906. Preis 40 Pf. 

Biblische Geschichten für 
die Unterstufe der Volksschule 
(2. bis 4. Schuljahr) in entwickelnd- 
darstellenderForm von Georg Wink- 
ler, Lehrer in Chemnitz. 1906. Preis 
M. 2.40, gut geb. M. 3. 

Der Lehrplan im Lichte der 
Konzentration (Theorie und Pra- 
xis). Herausgegeben von der Chem- 
nitzer Lehrplankommission. 
Im Auftrage des Pädagogischen Vereins. 
1906. Preis M. 1.20, gut geb. M. 1.60. 

Führer durch die Strömun- 
gen auf dem Gebiete der Päda- 



gogik und ihrer Hilfswissen- 
schaften ; zugleich ein Ratgeber 
für Lehrer und Schulbeamte iSi der 
Einrichtung von Bibliotheken. Heraus- 
gegeben unter Mitwirkimg von Grelehr- 
ten und Schulmännern von H. Sche- 
rer, Schulrat in Büdingen (Oberhes- 
sen). 1. Heft: Religionswissenschaft. 
1907. Preis M. 1.40, geb. M. 1.80. 

Bezopfte Pädagogik. Bjriti- 
sche Betrachtungen über Irrgänge der 
Volksschulpädagogik von Paul Lang, 
Würzburg. 1907. Preis M. 1.60, gut 
geb. M. 2. 

Freie Aufsätze für die Mittel- 
stufe. Herausgegeben von Bernhard 
Mieth, Lehrer in Plauen. 1907. Preis 
M. 1, gut geb. M. 1.20. 

Mit Herz und Hand. Beiträge 
zur Reform des Unterrichts und der 
häuslichen Erziehung von Ernst Lo- 
re n z e n. Verlagsanstalt Alexander 
Koch, Darmstadt. 

Willkommen in Deutsch- 
land. Ein Lehrbuch für das zweite 
Jahr. By William E. Mosher, 
Ph. D., Associate Professor of German 
in Oberlin College. With the co-öpera- 
tion of Fräulein Elizabeth 
Kadelbach. Boston, D. C. Heath & 
Co., 1906. 
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m. Ib. TRoacnßtengel, 

t^otmald ptotcsBoi bcv Staateunirereität ISIlidconsfn» 

jßmfl Dappricb, 

vormal6 Dfrclitor öcß flat. Pcutßcbam. Hcbreweminar«. 

Band I Fibel und erstes Lesebuch für Grad 1 und 2. 

Ausj^abe A nach der Normal Wörter methode 20 Cents 

Auseabe B nach der Schreiblesemethode 20 Cents 

Band H für Grad 8 und 4 30 Cents 

Band HI für Grad 5 und 6 40 Cents 

Band IV für Grad 7 und 8 50 Cents 

Grammatische Übun^shefte für Band I und II 5 Cents pro Heft. 
**Wir kennen keine Lehrbücher dieser Art, die der systematisch fortschreitenden 
Methode so angrepasft sind, deren Inhalt mit solcher Sachkenntnis und mit solcher Be- 
rücksichtisrunic der Bildung des Hersens und Gemütes der Kinder and alles dessen, was 
das Kind interessiert und ihm Freude macht, ausgewählt ist, und die edler und schöner 
ausgestattet sind."— New York Revue. 
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